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a. 743] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2023/कार्तिक 11, 1945 
No. 743] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023/KARTIKA 11, , 1945 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 31 अक्तूबर, 2023 

संदर्भ।10-/208013/1/2020-208-818(724).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं | 


अनुसूची 
id स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, । प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
सं. वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा तिथि 
शीर्षक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 आई एस 1196 : 2023 20 अक्टूबर आई एस 1196 : 1978 20 नवम्बर 
कोलतार बिट॒मेन फर्श बिछाना -- रीति 2023 कोलतार बिटुमेन फर्श बिछाने के 2023 
संहिता लिए रीति संहिता 
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(तीसरा पुनरीक्षण) (दूसरा पुनरीक्षण) 
2 आई एस 4127 : 2023 20 अक्टूबर आई एस 4127 : 1983 20 नवम्बर 
कांचाभ स्टोनवेयर पाइप को बिछाना 2023 कांचाभ स्टोनवेयर पाइप को 2023 
— रीति संहिता बिछाने के लिए रीति संहिता 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 
3 आई एस 17392 : 2023 20 अक्टूबर | आई एस 17392 : 2020/आई एस | 20 नवम्बर 
पेयजल यूटिलिटी में आपदा प्रबंधन — 2023 ओ 24518 : 2015 2023 
अपेक्षाएँ पीने के जल और अपशिष्ट जल से 
(पहला पुनरीक्षण) संबंधित गतिविधियां — जल सेवा 
प्रदाताओं का आपात प्रबंधन 
4 आई एस 18150 : 2023 20 अक्टूबर लागू नहीं लागू नहीं 
सीवर रहित ऑन साइट स्वच्छता 2023 
प्रणाली — मानव मल के अपघटन के 
लिए बायो-डाइजेस्टर की डिज़ाइन, 
विरचना और संस्थापन -- रीति 
संहिता 
5 आई एस 18363 : 2023 20 अक्टूबर लागू नहीं लागू नहीं 
ज़िंक घुलनशील बैक्टीरियल इनोकुलेंट 2023 
(ज़ेडशएनएसबीआई) — विशिष्टि 
कि आई एस 18440 : 2023 20 अक्टूबर लागू नहीं लागू नहीं 
आइसोप्रोथियोलेन + फिप्रोनिल 2023 
इमलसीफायबल कनन्‍्सन्‍्ट्रेट — विशिष्ट 
7 आई एस 18441 : 2023 20 अक्टूबर लागू नहीं लागू नहीं 
लैम्बडासीहैलोशिन + थियामेथोक्साम, 2023 
ज़ेड सी -- विशिष्टि 


पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-ा॥/4/असा./526/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 31st October, 2023 


Ref:HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(724).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 


remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI. No., Year & Title of the Indian Date of pence Sd a = Date of 
No. Standards Established Establishment ‘ ; Withdrawal 
withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
IS 1196 : 2023 IS 1196 : 1978 
1 Laying Bitumen Mastic Flooring — Code 20 October Code of Practice for Laying | 20 November 
of Practice 2023 Bitumen Mastic Flooring 2023 
(Third Revision) (Second Revision) 
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18 4127 : 2023 


18 4127 : 1983 
Code of Practice for Laying 


Laying of Glazed Stoneware Pipes — 20 October [G S : 20 November 
Code of Practice 2023 ° gale etna mre 2023 
(Second Revision) 
IS 17392 : 2020/ISO 24518 : 
ieee eee to 
Disaster Management in Drinking Water 20 October ae g 20 November 
ae Drinking Water and 
Utility — Requirements 2023 Servi 2023 
(Fist Revision) Wastewater Services — 
Crisis Management of Water 
Utilities 
IS 18150 : 2023 
Non-Sewered On-Site Sanitation System 
— Design, Fabrication and Installation of ag a NA NA 
Biodigesters for Human Waste 
Decomposition — Code of Practice 
IS 18363 : 2023 हि 
Zinc Solubilizing Bacterial Inoculant at a NA NA 
(ZnSBI) — Specification 
IS 18440 : 2023 
Isoprothiolane + Fipronil Emulsifiable हक कला वन NA NA 
C Saerificat 2023 
oncentrate — Specification 
IS 18441 : 2023 
(onibdacyiulotuin + Thanet Ze.) — 5 NA NA 


— Specification 


P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-HI/4/Exty ./526/2023-24] 
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